Matérias do Curso de Manutenção, Reforma e Restauração de Microscópios Ópticos e Compostos:

1. Sistemas de Manutenção Óptica
2. Sistemas de Manutenção Micro-mecânica
3. Sistemas de Manutenção Eletrônica Geral
4. Calibração Óptica
5. Calibração Micro-Mecânica
6. Física (Estudo das Lentes - Óptica Geral)
7. Matemática (M.M.C e M.D.C, cálculos porcentagens, Razão e proporção)
8. Metrologia Geral (Calíbres/Paqímetros, Micrômetros, Pente Fio Rosca, goniômetros)
9. Instrumentação Eletroeletrônica (multímetros, gerradores de sinais, osciloscópios digitais e analógicos)
10. Eletrônica Geral
11. Eletrônica Aplicada
12. Eletrônica Analógica
13. Eletrônica Digital
14. Eletrônica de Potência
15. Eletrônica Reversa
16. Eletricidade Geral e Aplicada
17. Eletromagnetismo Geral e Aplicado
18. Inglês Técnico
19. Geometria Geral
20. Geometria Espacial
21. Tipos de Defeitos e Soluções em Microscópios Ópticos
22. Tipos de Defeitos e Soluções em Microscópios Compostos
23. Micro-mecânica Geral
24. Micro-mecânica dos Microscópios Ópticos
25. Micro-macânica dos microscópios Compostos
26. Usinagem (Tornearia e Frazagem)
27. Manutenção Geral em Microscópios Ópticos e compostos nos binoculares e trinoculares
28. Lupas Ópticas e Compostas (Manutenção e Sistema de manutenção)
29. Importação de materiais e miscelãneas p/microscópios
30. Usinagens e Sistemas de restaurações.
31. Desmontagens de diversos microscópios e fabricantes importados e nacionais em conjunto (comparações).

Obs.: As tendências são de aumentaremas matérias técnicas.